جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








النيرية : الكرخ الأولى رمز المدرسة ٠‏ 118 رقم الصفحة من 1 إلى 6 
/ المدرسة: اعدادية العامرية للبنات 
الفسرع + إحياني الدور د ا 

احا ب يي لالت يي ا سا 0 
| 2 | 102042118002 | آيه محمد سعدي جمد || 83 | 95 | صف | 79 | م | 62 | | ممعيد | 0 | 0 
| 3 | 102042118003 | اساور ماجد سالم عبد ||| 69 | 86 | 64 | 62 | 35 | 54 | | معيد | 0 | 0 
| 4 | 102042118004 | اسماء بكر عليحسين | 90 | 97 | 97 | 99 | 99 | 100 | | نجع | 582 | 97 
| 5 | 102042118005 |اسماء عباس جميل ربيع 22> | صفر | 87 | صفر | 75 | صفر | 42 | | معيد |[ 0 | 0 
_ 6 | 102042118006 _| اسماء نجم عبد لله احمد__ | 91 | 94 | 89 | 79 | 87 | 91 | | نجع | 531 | 88.50 
| 7 | 102042118007 | اسيا خالد عناد جروان ||| 83 | 92 | 89 | 52 | 74 | 77 | | نجج | 467 | 77.83 
_ 8 | 102042118008 | الاء ابراهيم سليمانمظف 22١‏ | 40 | 77 | 55 | 22 | 21 |21| | | 6 | 0 
| 9 | 102042118009 | الزهراء حامد عبد الهادي ابراهيم | 92 | 98 | 96 | 91 | 85 | 93 | | ناجج | 555 | 92.50 
10 | 102042118010 |[ امنه احمد كريم شار ||| 76 | 84 | صفر | 74 | 77 | 79 | | معيد | 0 | 0 
111 | 102042118011 | انسام اوس عليحسين || 75 | 100 | 80 | 77 | 76 | 71 | | تاجح | 479 | 79.83 
12 | 102042118012 _| ايات موفق رحيم مجيد || 79 | 95 | 86 | 77 | 92 | 93 | | نجع | 522 | 87 
| 13 | 102042118013 | اية غالب علوان علي ||| 87 | 91 | 93 | 93 | 89 | 75 | | نجع | 528 | 88 
| 14 | 102042118014 _| ايه مهند طه‌نافغ | 67 | 72 | 51 | 38 | 53 | 32 | | ميد | 0 | 0 
| 15 | 102042118015 | بارقه خالد عناد جروان __| صفر | 89 | 69 | 80 | 87 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 16 | 102042118016 | بلسم محمد عبد علوان ||| 74 | 84 | 76 | 59 | 68 | 54 | | نجع | 415 | 69.17 
| 17 | 102042118017 | بنان فصال علي عران ||| 59 | 75 | 53 | 30 | 35 | 24 | | ميد | 0 | 0 
| 18 | _102042118018_| تبارك حسين حمدان ياس | 50 | 52 | 39 | 22 | 50 | 30 | | ميد | 0 | 0 
| 19 | 102042118019 || تبارك حكيم فجر عبدالله_ | 85 | 90 | صفر | 65 | م | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 20 |_102042118020_| تبارك صباح نوري عباس ||| 89 | 98 | 95 | 72 | 97 | 94 | | تاجح | 545 | 90.83 
| 21 | 102042118021 | تبارك عماد محمد عبود || 84 | 100 | 97 | 97 | 95 | 96 | | ناجج | 569 | 94.83 
| 22 | 102042118024 | تقى محمود مرعي حسن | 87 | 97 | 100 | 85 | 79 | 88 | | تاجح | 536 | 89.33 
| 23 | _102042118025_| تماضر اكرم جبير الطيف ||| 77 | 95 | 70 | 92 | 98 | 84 | | نجع | 516 | 86 
21 |_ 01026 _ جك اراس دوعر © | 7ء ب وت ا لك 0 

5 | 102042118027 | حياة عبد الله هادي نجم م 50 معيد 0 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة : 118 رقم الصفحة من 2 إلى 6 

/ المدرسة: اعدادية العامرية للبنات 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/219 
| 26 | 102042118028 | دالياناصرمحمدكرحوت ||| 92 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | | نجج | 567 | 94.50 
| 27 | 102042118029 | دانيه ثائر عبد القادر فاضل ___| 77 | 95 | 99 | 84 | 87 | 91 | | تاجح | 533 | 88.83 
| 28 | 102042118030 | دانيه علي مطيع شهاب ||| 89 | 100 | 95 | 91 | 89 | 98 | 77 | ناجع | 562 | 93.67 
| 29 | 102042118031 || دانية محمد نعمان عياده | 92 | 100 | 99 | | 96 |100 | | ناجج | 585 | 97.50 
| 30 | 102042118033 | دعاء مازن عبد الوهاب مردان 1 | 92 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | ناجج | 592 | 98.67 
1 | 102042118034 | دعداحمد عبد الجواد محمد | 88 | 91 | مم | 57 | 78 | 70 | | معيد |[ 0 | 0 
| 32 ]| 102042118035 | رؤى بباح نجم عبد لله | 71 | 94 | 80 | 57 | 63 | 58 | | نجج | 423 | 70.50 
| 33 | 102042118036 | رؤيا موفق عبد الله سلمان | 88 | 100 | 94 | 98 | 94 | 88 | | نجج | 562 | 93.67 
| 54 | 102042118037 | رحاب غدير حمودي حمزه || 50 | 65 | 34 | 50 | 61 | 54 | | معيد |[ 0 | 0 
35 | 102042118038 _| رحمة عبد لله حسين احمد | 55 | 69 | 73 | 50 | 33 | 50 | | معيد |[ 0 | 0 
36 | 102042118039 | رسلمقبولنجم عبدالله___| صفر | 62 | صفر |[ م | 65 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 37 ]| 102042118040 | رشاثائر عبد جار | 95 | 988 | 94 | 90 | صفر | 98 | | معيد | 0 | 0 
| 38 | 102042118041 | رفقه على توفيق احمد ||| 84 | 87 | 76 | 62 | 78 | 67 | | نجج | 454 | 75.67 
| 39 | 102042118042 | رفل محمد حسين داود ||| 60 | 76 | 89 | 63 | 61 | 50 | | نجع | 399 | 66.50 


40 | 102042118043 | رقيه صباح محمد صالح حسن | |[ 50 | 68 | 31 | 37 | 50 | 31 | | ميد |[ 0 | 0 
41 | 102042118044 _| رهف عماد محمد مصطفى || |[ 50 | 79 | صفر | 31 | صفر | 29 | | معيد |[ 0 | 0 





| 42 ]| 102042118045 _| روز محمد صبري ياسر | 63 | 93 | 56 | 85 | 75 | 78 | | ناهج | 450 | 75 

43 | 102042118046 _| رويده سعدعليحمد | 68 | 69 | 52 | 42 | 39 | 32 | | ميد | 6 | 0 

| 44 | 102042118047 | رياحين جمال جاسم محمد | 96 | 94 | 93 | 89 | 88 | 96 | | ناهج | 556 | 92.67 

45 | 102042118048 _| ريم خالد خشان مجول ______| 65_ | 88 | 83 | صفر | صفر | 78 | | معيد |[ 6 | 0 

| 46 | 102042118049 _| ريم سعد حاتم عبد الامير_||1_ | 98 | 96 | 100 | 95 | 99 | 100 | | ناهج | 588 | 98 

| 47 | 102042118050 | زمرد عاصف سعدي رجب ||| 92 | 100 | 98 | 94 | 99 | 95 | 91 | ناجح | 578 | 96.33 

48 |_102042118051 | زهراء علاء فخري عبد الججار___ | صفر | 59 | صفر | صفر | 53 | 67 | | معيد |[ 6 | 0 

49 | 102042118052 | زهراء فلاح حسن حميد __| صفر | 78 | 50 | 50 | 37 | 50 | | معيد | 6 | 0 
50 102042118053 زينب صادق محمود حسين 63 58 56 57 53 50 ناجح 397 66.17 
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المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة ٠:‏ 118 رقم الصفحة من 3 إلى 6 
المدرسة: اعدادية العامرية للبنات 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 

| 51 | 102042118054 _| زينب عبد علي محمود | صفر | 87 | صفر | 70 | صفر | 68 | | معيد |[ 0 | 0 
| 52 | 102042118055 _| زينب مردان عبد لطيف | 85 | 96 | م | 70 | 81 | 78 | | مإ 0 | 0 
| 53 |_102042118056 _| زينه ابراهيم عبد الله اسماعيل_|_ | 37 | 28 | صف |[ م | م | م | | ممعيد | 0 | 0 
| 54 | 102042118057 إذينه احمد علي حمد_2 | 96 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | | ناجح | 591 | 98.50 
| 55 | 102042118058 | زينه انور هاشم علي | 81 | 96 | 93 | 97 | 99 | 98 | | نجج | 564 | 94 
| 56 | 102042118059 | ساره حسين علي عبيد | 95 | 97 | 94 | 99 | 84 | 100 | | ناجح | 569 | 94.83 
| 57 | 102042118060 | ساره سليم نصيف لطيف | 75 | 92 | 98 | 71 | 75 | 70 | | تاجح | 481 | 80.17 
| 58 | _102042118061_| ساره يعرب نعمان علي | 93 | 97 | 96 | 100 | 98 | 100 | | تاجح | 584 | 97.33 
| 59 | 102042118062 | سبأوليدجدي نايف | 96 | 95 | 96 | 83 | 90 | 81 | | ناجج | 541 | 90.17 
| 60 | _102042118063 | سجى رسول علوان كاظم _| صفر | 74 | 67 | 65 | م | 38 | | ممعيد | 0 | 0 
| 61 | 102042118064 _ | سرى باسم محمد تركي | 92 | 98 | 91 | 99 | 98 | 94 | | تاجح | 572 | 95.33 
| 62 | _102042118065 | سلسبيل طارق محمد سميان | 50 | 75 | م | 50 | 50 | 59 | | ممعيد | 0 | 0 
| 63 | 102042118066 | سيرين انور صبار وادي ‏ ____| 81 | 92 | 55 | 87 | 73 | 73 | | نجج | 461 | 76.83 
| 64 | 102042118067 | شمس عبد الناصر عبد الستار مطر _ | 69 | .م | 54 | 61 | 57 | 55 | | معيد | 0 | 0 
| 65 | _102042118069 | شهد عبد الرحمن حسين زيدان_ || | صفر | 40 | م | م | 41 | صفر |[>-- | معيد |[ 0 | 0 
TT TTR LLC‏ ا ا ا ا ا لاي 2 ل ENE‏ 0 
nT‏ ور و ا ا ا كر ل م لس 0 
EE HE QS SC AC IES SET TET NNT‏ 81.3 
TES‏ 7-52 كك E IE MSE IE HE BE OE SE BS‏ 88 
| 70 | 102042118074 | صفاعمار صائباحمد | 98 | 97 | 96 |100 | م |100 | | معيد | 0 | 0 
71 | _102042118075 | ضحىخالد حاجم منفي __| 73 | 85 | صف | 75 | 63 | 60 | | معيد | 0 | 0 
| 72 | 102042118076 إضحى فراس محمدراضي | 62 | 96 | صفر | 73 | 52 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 73 | 102042118077 | ضحى محمد عباس حمد | 86 | 98 | 100 | 100 | 97 | 100 | | ناجح | 581 | 96.83 
ل RR‏ م ا ا كر لت م 0 

5 | 102042118079 | طيبة احمد جاسم خلف 67 م 64 | 73 | 68 معيد 0 0 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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8 ٍ ز المدرسة ٠‏ قم الصفحة مر ١‏ 
تسو ود رمز المدرسة : 118 رقم من 4 إلى 6 
المدرسة 8 اعدادية العامرية للبنات 
اله : إحيائ 5 
لفرع: إحيائي الدور الأول 2009 





TT IEEE لعربية | الانكا الاحياء | الرياضيات] 1 | اله‎ TTF WT EE 
0 | 0 | طيبة عبد الحميد علي عبيد | 95 | 96 | 97 | صفر | 91 | م | | معيد‎ | 102042118080 | 76 | 


7 | 102042118081 | طيبه باسم محمد جاسم | 95 | 100 | 100 | 95 | 98 | 100 | | نجع | 588 | 98 
| 78 | 102042118082 | طبه مهدي احمد سهيل 1 |[ 50 | 87 | 76 | 57 | 62 | 55 | | نجع | 387 | 64.50 
| 79 | 102042118083 _| طبه نوري جاسم محمد |[ 73 | 83 | 67 | 64 | 83 | 82 | | نئاجع | 452 | 75.33 
.90 102042015054 عاش خاد عسصدي_ | 94| 97 105 |96 |95 عفر | | مع | o‏ 0 
ونا EEE SRT IL 9 IIE TR RG TI TIE‏ 0 
| 82 | 102042118086 _| عانشه عصام عبد الرزاق نياب |[ 79 | 99 | 98 | 100 | 97 | 99 | | ناجج | 572 | 95.33 
BE BT TTT HITE‏ | 54 | 50 | 20 42 || مع | 00 0 
| 84 |__102042118088_ | عذراء يحيى امج اسماعيل__ | 98 | 100 | 93 | 98 | 99 | 97 | | نجع | 585 | 97.50 
85 | 102042118089 | غلا اسامه محسن علي | 50 | 72 | صفر | 25 | 8616 | 26 | | معد | 0 | 0 
| 102042118090 _| فن ختم عضي مقف ااا | كك | 50 | فر 29 19 32 | | ع 0 
| 87 | 102042118091 | فاطمه احمد ناصر حسين | 86 | 98 | 100 | 98 | 100 | 91 | | نئاجع | 573 | 95.50 
| 88 | 102042118092 | فاطمه اكرم عبد المجيد جاسم | 64 | 91 | 75 | 71 | 82 | 64 | | نجع | 447 | 74.50 


a e | ea |e |e | ee | eee aa se an a | oaoaerIs00ê [80‏ 71.17 
90 | 102042118094 _| فاطمه رافت عصام عاشور _____ | 70 | 88 | 72 | 84 | 84 | 71 | | نجع | 469 | 78.17 
91 | 102042118095 _| فاطمه عامر عبد الحسين مسلم ___ | 58 | 91 | صفر | 50 | 73 | 62 | | معيد |[ 0 | 0 
92 | 102042118096 | فاطمه عبد الغني شاكر عبد الرزاق__ | 86_ | 91 | 98 | 85 | 86 | 88 | | اجج | 534 | 89 





| 93 | 102042118097 | فاطمه قاسم كريم سويدان|1_ |[ 97 | 90 | 94 | 88 | 98 | 80 | | ناجج | 547 | 91.17 

| 4؟ | 1020421180988 | فطمدماض عدنان عيود | | 68 | 85 | صفر | م | 50 | 50 | | معد | 6 | 0 

95 ]| 102042118100 | كوش محمد اسماعيل محمد _____| 62 | 82 | 95 | 73 | صفر | 80 | | معد |[ 0 | 0 

| 96 | 102042118101 _| كور هاشم محمد رجيب | 34 | 100 | صفر | 100 | 26 | 35 | 91 | معد | 0 | 0 

| 97 | 102042118102 | لبنى واثق محموديوسف ______| 73 | 98 | 78 | 70 | 75 | 63 | | نجع | 457 | 76.17 

| 98 | 102042118103 |ليلىوضاح محدسرحان | | 50 | 69 | صفر | تلات | صفر | صفر | | مع | 6 | 0 

99 | 102042118104 _| لينه محمد ياسين حسن | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 98 | | نجع | 588 | 98 
100 | 102042118105 مروة عبد الستار ربيع سالم 67 79 79 42 55 11 معيد 0 0 
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! 5 ز المدرسة : 118 قم الصفحة من‎ 1 ١ 

6 رمز المدر 8 رقم من 5 إلى‎ r 
المدرسة 8 اعدادية العامرية للبنات‎ 

الفرع : إحيائ : 

لفرع : إحيائي الدور ۳ 269 





| TOF O 

102 | 102042118109 || مريم جبار دحام محمد || 89 | 90 | 96 | 78 | 89 | 

103 | 102042118110 | مرم خميس عواد علي | 64 | 82 | 89 | 66 | 

|104 | 102042118111 | مريم سلام جاسم عزالدين _____| 95 | 99 | صفر | 86 | صفر | 99 | 
|105 | 102042118112 | مريم علاء نجم عبد الامير | 96 | 97 | 99 | صفر | 97 | 100 | 
106 | 102042118113 _| مریم عبر طرق شكرى ا | 235 | 95 | 995 | 59 | اق 

|107 | 102042118114 | مريم غنم سامي عفن | 63 | 82 | 79 | 65 | 57 | 62 | 
10204211811518 | مريم قرس قال عض ]| م | 97 | صف | م | م | م 
|109 | 102042118116 | مريم ماجد خزعل حواس | 55 | 62 | 36 | 40 | 57 | 39 | 
|110 | 102042118117 | مريم محمود نايف رحيم | 85 | 94 | 90 | صفر | صفر | 80 | 
1111 ] 102042118118 _| مزدلفه عبد الحافظ عبد الدائم اسماعيل | 63_ | 85 | 64 | 41 | 57 | 76 | 
| 112] _ 102042118119 | مسك سفيان ضياف مرمي || 91 | 99 | 97 | 100 | 96 | 100 | | تاجح | 583 | 97.17 





|113 | 102042118120 | ملاك طارق حسين مجيد ||| 50 | 87 | 72 | 64 | 65 | 60 | | ناجع | 398 | 66.33 
114| 102042118122 | ميناوليد عبد الله مظلوم | 31 | 50 | م | 20 |%4 | 8617 | | معيد | 0 | 0 
|115 | 102042118123 |مينه عباس غازياحمد ||| 56 | 50 | %16 | صفر | 23 | صفر | | معيد |[ 60 | 0 
|116 | 102042118124 _| نادين ناصر محمد كرحوت____ | 87 | 91 | 95 | 88 | 85 | 89 | | ناج | 535 | 89.17 
|117] 102042118125 | نبأ ظافر صادق مجيد ||| 63 | 85 | 92 | 96 | 90 | 77 | | تاجح | 503 | 83.83 
18]| 102042118126 | نبا عبد الحكيم داود حسين 222 | 78 | 91 | 89 | صفر | 71 | 66 | | معيد | 60 | 0 
19| 102042118127 _| نبأ عبد الرحمن فاضل خضير __| صفر | 86 | صفر | 50 | 50 | واحد | | معيد |[ 0 | 0 
|0] 102042118128 _| نبأ عبد الستار عبد الجباريعقوب ___ | 67_ | 86 | 83 | صفر | 64 | 61 | | معيد |[ 0 | 0 
211| 102042118129 _| نبأ محمود عبد الستاريحيى 1 |[ 41 | 50 | صفر |[ م | 27 | 28 | | معيد |[ 0 | 0 
122| 102042118130 | نوررياض ضاحي‌نافع | م | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | | معيد |[ 0 | 0 
123| 102042118132 إنور عدنان محمد دليمي || 59 | 78 | 50 | 31 | 40 | 36 | | معيد |[ 0 | 0 
124| 102042118133 _| نوران محمود حسين علي ||| 85 | 99 | م | 100 | 88 | 92 | | معيد |[ 0 | 0 
15 | 102042118134 نيران خالد مخلف حمد 58 87 69 62 69 32 معيد 0 0 
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٤ 37‏ : لمد ١‏ : : د : 
ل رمز المدرسة: 118 رقم ١‏ من 6 إلى 6 
المدرسة: اعدادية العامرية للبنات 
الذ : إحيائ 5 
لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 




















© | 

127] 102002118156 هماه Ig az je‏ | ]سيد | 0 0 
1020021191578 | مهي انه E BE TA BS i E‏ 8| | معد | 0 | 
|129 | 102042118138 _| هدى خالد عباس حمادي ____| 71 | 94 | 85 | 57 | 66 | م | | ميد | 0 
|130] 102042118139 | هدى عبد المجيد حميد زيدان 1 |[ 50 | 74 | 50 | 28 | 39 | 28 | | معد | 0 | 
|1311| 102042118141 | هنوف ايد جاسم محمد | 60 | 93 | 75 | صفر | 63 | 67 | | معد | 0( 
| 132] 102042118142 _| هيااكرم عبد الواح النجم__ | 62 | 87 | 38 | 50 | 40 | 37 | | ميد | 0_0 
|133 | 102042118143 _| هياوضاح محمد سرحان 1 | 62 | 78 | 40 | 55 | 66 | 59 | 2 | ميد | 0 | 
1341| 102042118145 | ورد محم علي حسن || 96 | 100 | 98 | 95 | 97 | 91 | | نجج | 577 
|135 | 102042118146 | ورود خالد مخف مد | 68 | 89 | 70 | 54 | 75 | 50 | | نجع | 406 | 
|130 7 | ودند زد خد تلن ا ا ا لاا ل | تا 

| اتون 


النسبة المئوية 


عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


